ROMAN PIECAOCKI 


Dyrektor szkoły ekwitacyjnej w Krakowie, 


przeżywszy lat 43, po krótkiej słabości w dniu 8 Grudnia 1877 r. 
przeniósł się do wieczności. 


Stroskana żona i dzieci zapraszają Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok we 
Wtorek d. Il b. m. o godz. 3 po południu z domu przy ulicy Starowiślnej I. 90 wprost na cmentarz. 


W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


